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Der Eine von uns fand im See-Igel, Echinus esculentus L., 
aus verschiedenen Oertlichkeiten im Firth of Clyde einen sehr 
grossen Nematoden, der frei aufgerollt, bis zu 4 Exemplaren in 
einen Seeigel in den Perivisceral-Hohlungen seines Wirthes lag und 
wahrend des Lebens leise, wellige Bewegungen machte; er be- 
richtete 1 ) liber diesen Fund und nannte das Thier vorlaufig Echino- 
nema Grayi, einstweilen ohne eine ausfiihrliche Beschreibung hinzu- 
zufugen. 

Der Andere erhielt durch die Giite des Herrn Shipley Exem- 
plare desselben Nematoden zugeschickt, welche dieser in Echinus 
esculentus, bei Plymouth gefischt, gefunden hatte; ein kurzer 
Bericht iiber diesen Nematoden, den er weder benannt noch 
naher beschrieben hatte, war vor Kurzem von ihm 2 ) veroffentlicht. 

Was die Gattung betrifft, in welche der Nematode zu setzen 
ist, so stehen wir nicht an, nachdem wir den inneren Bau kennen 
gelernt haben, das Genus Ichthyonema zu nennen, in welches er 
gebracht werden muss; der Genusname Echinonema ist bereits in 
anderem Sinne gebraucht 3 ) fur einen Nematoden aus Perameles 
obesula, den K. Semon in Australien gesammelt hatte; derselbe 
war urspriinglich Hoplocephalus cinctus v. Linst. genannt; da sich 

x ) J. F. Gemmill. On a large Nematode parasite in the seaurchin (Ecliino- 
nema Grayi n. g., n. sp.) Nature vol. 64, 1901, No. 1667, p. 588. 

2 ) A. E. Shipley. Quarterly Journ. of microsc. sc. vol. 44, London 1901, 
pag. 288— 289, tab. 18 fig. 8. 

3 ) Zoolog. Centralbl. Jahrg. V, 1898, No. 20, pag. 672. 

Arch. f. Naturgesch. Jahrg. 1902. Bd.I. H. 2. 
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aber lierausstellte, dass scbon eine Kafergattung Hoplocepbala be- 
nannt sei, so wurde der Genusname, da die nur durch Geschlechts- 
endigungen verschiedenen Namen wie Distoma und Distomum fur 
bomonyme gelten, in Ecbinonema geandert. Darauf beschrieb aucb 
Parona ein Echinonema aus Didelphys Azarae 1 ). 

Echinus esculentus lebt im atlantisehen und mittellandischen 
Meere, der hier besprochene Nematode muss aber wohl nicht iiber- 
all in ihm vorkommen; er ist der grosste aller bekannten Nema- 
toden und kann nicht leicht iibersehen werden; wenn nun an- 
gegeben wird, dass in Marseille jahrlich etwa 1 200 000 Stuck See- 
igel auf den Markt gebracht werden, um geoffnet und gegessen zu 
werden, so ist anzunehmen, dass der Nematode hier im Seeigel 
nicht vorkommt; man ware anderenfalls sicher schon auf ihn auf- 
merksam geworden. 

Der Korper ist, wie bei den iibrigen Arten des Genus Ichthyo- 
nema, zart und zerreisslich; er ist halb durchseheinend mit einem 
opaken weissen Bande an der Ventralseite, welche beim Weibchen 
dem Uterus entspricht; in der Mitte ist diese weisse Bande an 
einer Strecke von etwa 12 mm stark verengert. Links und rechts 
in den Seitenlinien, der Bauch- etwas naher als der Riickenseite, 
bemerkt man eine gedrangte Reihe von flachen, quer verlaufenden 
Eindriicken, welche den Korper an den Seitenlinien wie eingekerbt 
erscheinen lassen; die Tiefe und Scharfe dieser Depressionen variirt 
sehr entsprechend den verschiedenen Kontraktionszustanden. 

Der Korper ist am Kopf- und Schwanzende verdiinnt; das 
Schwanzende ist etwas dicker als der Kopf und gewohnlich nach 
der Bauchseite eingekriimmt. 

Die Cuticula ist zart, unter ihr liegt eine breite Hypodermis 
mit Kernen. Die Muskulatur ist schwach entwickelt und besteht 
aus 4 Langsfeldern; in der Dorsallinie findet man auf Querschnitten 
ein schmales Trennungsfeld, in der Ventrallinie aber einen kolben- 
formigen Korper, welcher dem Ventralnerven entsprechen diirfte; 
in den Seitenlinien finden sich breite, etwa 1 / B der Peripherie ein- 
nehmende Felder, welche Kerne enthalten und nach innen die 
Muskulatur nicht uberragen, wie sie fur das Genus Ichtyonema und 
alle Resorbentes, welche sich durch die Cuticula ernahren, charakte- 
ristisch sind; ein Porus excretorius fehlt. Auch eine Mundoffnung 
ist nicht erkennbar. In der Gegend des Oesophagus siebt man ein 
maschiges Gewebe mit einem Rohr in der Mittelachse, offenbar ein 
atrophirter Oesophagus, wie der Eine 2 ) von uns ihn bei Filaria 
tricuspis gefunden und beschrieben hat. Der Darm ist, obgleich er 
einen grossen Raum in j ungen Thieren einnimmt, fettig degenerirt; 
er besitzt eine ziemlich dicke Tunica propria, unter der in fettigem 

0 Communicac. Mus. nac. Buenos Ayres I. 1900, pag. 194. 

2 ) O. v. Linstow. Areluv fiir Naturgesch., Beilin 1891, pag. 294—295, 
tab. XI fig. 6. 
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Zerfall begriffenes Gewebe mit Kernen liegt; das Lumen ist bei 
jungen Tbieren gross und leer und endigt vorn und binten blind; 
das Organ funktionirt offenbar nicbt mebr; ein Anus feblt. 

Das Manncben ist durchscbnittlicb 60 mm Iang und 0,53 mm 
breit; das Hinterleibsende ist, wie bei Filaria, 2—3 mal eingerollt; 
das ausserste Scbwanzende ist abgerundet und tragt binten ein 
feines Knopfcben; es ist binter der Cloake fingerformig verdiinnt; 
die Spicula sind gerade, sebr spitz, an der Wurzel verdickt und 
0,044 mm breit; die Lange betragt 0,27 mm, ein gerader Stutz- 
apparat ist 0,104 mm lang und 0,039 mm breit, zwei Hodenscblaucbe 
verlaufen yon binten nacb vorn; dicbt vor der Wurzel der Spicula 
liegen zwei runde, dunkle Korper, die vielleicbt als Samenblasen 
zu deuten sind; Papillen am Scbwanzende feblen. 

Das Weibcben ist jung 460, erwacbsen bis 1500 mm lang, 
die Breite betragt 1—4 mm; bei jungen Exemplaren siebt man 
den Uterus mit seinen 0,023 mm grossen Eikeimen faltig zu- 
sammengelegt in der Leibesboble neben dem Darm; spater nacb 
der Entwicklung der Embryonen fullt der Uterus fast die ganze 
Leibesboble voll aus und driickt den atropbirten Darm platt 
gegen die Leibeswand; eine Vagina feblt, wie aucli bei den 
ubrigen Arten von Icbtbyonema; vermutblicb sticbt das Manncben 
zur Befruebtung seine dolcbartigen Spicula an einer beliebigen 
Stelle in die Leibeswand und den Uterus, um den Samen 
einfliessen zu lassen; die beiden dunnen Ovarien sind zwei 
kurze Schlaucbe, die am Kopf- und Scbwanzende in den 
Uterus miinden. 

Die Manncben sind beim Genus Icbtbyonema durcb auffallende 
Kleinbeit im Verbaltniss zu den Weibcben ausgezeicbnet; die Lange 
betragt 

beim Mannchen beim Weibcben 
bei Icbtbyonema sanguineum 2 mm, 40 mm, 

„ „ globiceps 6 „ 200 „ 

„ „ Grayi 60 „ 1500 „ 

Die den Uterus erfullenden Embryonen sind ausserordentlicb 
zablreicb, bei einem Weibcben wurden sie auf 20,000,000 gescbatzt. 
Die ungemein zablreicben Eier sind kugelformig, sie baben eine 
sebr dunne, zarte Hiille und sind 0,0572—0,0630 mm gross, in ibnen 
entwickelt sicb der Embryo und liegt in 2—3 sicb eng beriibrenden 
Windungen aufgerollt, so dass in den meisten Fallen in der Mitte 
des Eies, wenn die Windungen horizontal liegen, ein leerer Raum 
bleibt; scbon im Uterus befreit der Embryo sicb aus der zarten 
Eibiille; er ist 0,208—0,234 mm lang und vorn 0,0130, binten 
0,0113 mm breit; beide Korperenden sind abgerundet, das vordere 
aber ist breiter und mebr kolbenformig, das bintere scbmaler und 
mebr kegelformig gestaltet; in der Mitte des Korpers siebt man 
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glanzende Kugelcben; das vordere Drittel und das hintere Secbstel 
bleibt von diesen Kugelcben frei. 

Die Entwicklung ist zur Zeit nocb unbekannt. 

Man kennt ausser der hier beschriebenen Art 7 Species des 
Genus Ichthyonema; die Art Congeri vulgaris Molin gebort nicht 
bierber, da bei ihr ein Anus bescbrieben wird, der dem Genus feblt. 
Merkwiirdig ist, dass aucb keine Vagina vorbanden ist; bei der 
Befrucbtung muss das Manncben mit seinen dolchformigen, 
spitzen Cirren den Korper des Weibchens an irgend einer Stelle 
anstechen, um den Samen einfliessen zu lassen; der Uterus muss 
dabei immer getroffen werden, denn er erfiillt fast den ganzen Korper; 
vorn und hinten ist nur ein kleiner Raum fur die beiden Ovarien 
gelassen. 

Die Manncben baben 2 gleicbe, gerade, spitze Spicula, und da 
Wagener, Schneider und y. Willemoes-Subm angeben, das Mann¬ 
cben von Icbtbyonema globiceps besitze nur ein Spiculum mit drei- 
getbeilter Basis, so benutzte der Eine von uns die Gelegenbeit, 
diese Art, welcbe unter einem ibm aus dem Koniglicben Museum 
in Miincben iibersandten Material vorbanden war, auf diesen Punkt 
zu untersucben, wobei sicb berausstellte, dass auch Icbtbyonema 
globiceps 2 gleiche Spicula mit einem Stutzapparat am mannlicben 
Schwanzende besitzt. Die Scbilderung dieser Verhaltnisse wird in 
Kurzem erscheinen x ). 

Die bekannten Arton des Genus Icbthyonema leben in der Leibes- 
hoble von Meer- und Susswasserfischen, entweder frei, an und in 
den Geschlecbtsorganen, Hoden oder Ovarien. 

Am bekanntesten, weil durcb seine rotbe Farbe sebr auffallend, 
ist Icbtbyonema sanguineuin Rud., das in der Leibesboble von 
Leuciscus rutilus, Carassius vulgaris, Paralicbtbys dentatus und 
Galaxias scriba lebt. 

Icbtbyonema ovatum Dies, wurde von Diesing anfangs fur eine 
Larve gebalten und in die Gattung Agamonema gesetzt; die Art 
ist gefunden in der Leibesboble von Squalius cepbalus, an der 
Leber von Gobio fluviatilis und an der Leber an Pboxinus laevis. 

Icbtbyonema fuscum Rud. findet sich in der Leibesboble von 
Pleuronectes manca und Labrax lupus. 

Icbtbyonema globiceps Rud. kommt massenbaft vor in der 
Leibesboble von Uranoscopus scaber, Lobotes surinamensis, Poma- 
tomus saltatrix, Scomberomorus maculatus, Tarpon atlanticus und 
Pbycis mediterranea, entweder frei oder in den Geschlechts- 
organen. 


x ) Archiv fiir mieroscop. Anat. Bd. LX, Bonn 1902, pag. 228—224, tab. XIII 
fig. 8-10. 
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Ichthyonema Acipenseris del Lupo ist beobachtet in der Leibes- 
hohle von Acipenser sturio. 

Ichthyonema filiforme Stossich wnrde am Ovarium von Pagellus 
erythrinus gefunden; endlich 

Ichthyonema pellucidum Jagerskiold ist in der Leibeshohle von 
Tetrodon stellatus gefunden. Neuerdings fiihrt Linton nickt be- 
nannte Ichthyonema-Arten an aus Chaetodipterus faber, Hippo- 
glossus platessoides, Sarda sarda und Sphyrna zygaena von der 
Ostkuste von Nordamerika bei Massachusetts. 

Die bekannten Mannchen sind stets auffallend klein im Ver- 
haltniss zu den Weibchen. 
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Erklarung der Abbildungen. 

1. Echinus esculentus, oben geoffnet, mit dem Parasiten, 2 / 3 der naturlichen 
Grosse uach einem Aquarell von Herrn Professor Macphail in Glasgow. 

2. Schwanzenden des Weibchens von der Seite. 

3. Kopfende. 

4. u. 5. Mannliches Schwanzende, 4 von der Bauchseite, 5 von rechts; c. Spi- 

culum, s. Stiitzapparat. 

6. Querschnitt durch die Oesophagusg'egend des Mannchens, o Oesophagusrohr» 
v Ventralnerv, m Muskulatur, s. Seiteufeld. 

7. Querschnitt durch ein junges Weibchen, u Uterus, d fettig degenerirter 
Darm, s Seitenfeld, v Ventralnerv, m Muskulatur. 

8. Theil der 0,013 mm dicken Korperwaudung; c Cuticula, h Hypodermis» 
m Muskulatur, p vermuthlich phagocytare Zelle. 

9. Querschnitt durch den Hoden. 

10. Ei mit Embryo, k Kopf-, s Schwanzende. 




